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海南 岛 盖 螨 新 亚 属 和 新 种 记述 
(JURE : Et) 


R # 里 
(广东 省 卫生 防疫 站 ) 


本 文 记 述 海南 岛 南部 山区 长 共 羡 螨 属 〈(Zorliarwm ) 一 新 亚 属 以 及 微 症 螨 属 一 新 种 。 

徐 秉 锟 、 陈 心 陶 (1964) 发 现 采 自 海 南 岛 通 什 镇 黄 毛 鼠 (RR.， rattoides exiguus) 体 的 一 个 
Seger Rh, 命名 为 通 什 症 虫 [Trombicula (9T.) wwngshihensis]， 对 其 妇 届 置疑 , 后 改 妇 纤 
苹 螨 属 ( 陈 心 陶 、 徐 秉 锟 , 1964); Vercammen-Grandjean & Langston (1976) 又 将 其 作为 一 
个 未 定 地 位 的 种 ， 暂 置 Neacariscus (Whartonacarus) 亚 属 中 。 但 据 我 们 掌握 的 海南 标本 
材料 研究 认为 ,该 种 的 重要 特征 不 符合 上 述 的 属 ( 亚 属 ) 征 ; 1979 年 ,我 们 在 广东 找到 长 鞭 
SM CLorillaum) 的 标本 ,经 研究 通 什 盖 虫 基 本 符合 该 属 特征 而 又 有 重要 的 差别 , 宜 另 
立 一 新 亚 属 以 容纳 之 。 

Is Synlorillatam FUR 

属 征 SIF = 7B,S-B-3-2111. Al Ip = 988— 12279 

25 HS RAS PE ES, A APR NSS SB 靠近 盾 
AR, Bes SB Kee, PL > AL > AM, {st PL >AM > AL; 前 足 微 中 
ZUTHEZAAS EAH. MERES 

Be BH KR Trombicula (? Trombicula) tungshihensis Hsu & Chen, 1964, 

EMR AR 1a AWB (Lorilaum s. sr.) W FERRI: DARES O/ 
O/NOQO; 2) AERO E GE famulus) 位 于 哇 毛 之 前 方 ; 3) 盾 板 有 明显 肩 峰 。 

模式 种 补充 描述 (图 1 一 3) 

标本 材料 ”幼虫 15 只 。 1962, VL OKA BHR DS USB (Raus 
ranus hainanicus ) MMB 1 RR ERAS RAS 

频 休 FEER B/B/BBB/7B.S, MERN 3 X: MESK 

iz EJE, PW/SD = 1.74—2.00 (1.9), PW/AW = 1.1—1.32(1.2); AL > 
AM; ASB < 3PSB。 拓 板 量度 见 表 lo 

体毛 背 毛 50 一 58《53)》 根 , 包括 1 HAE; 排列 为 : 2. (8.4). 11.9… 3 2 
(8.5).10.10 see 5 2.010.57.10.10.……; 2.(8.4)10.11……; 体 后 方 的 背 毛 不 成 行 排列 。 户 
毛 长 63 一 73(70); 前 背 毛 52 一 66(57); 后 背 毛 41 一 53(47) 微 米 。 腹 毛 47 一 56(51) 根 ; 前 
腹 毛 长 34 一 41(36); 后 腹 毛 39 一 53(49) 微米 。 胸 毛 2 对 , 前 胸 毛 61 一 69(64); ANNE 
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1—3 IT KR 
L. CS.) tingshihensis (Hsu & Chen} 1964) 
l. a Bfk Cenathosoma) b ENE (galeal setae) 


2. Jai (Cscutum) 
3, afk (body setae) bE (legs) 


41—52(46 it Ko 
E MEME 32 一 34(33) WOK, A Et Kies PRE 20—22(21) 微米 , 微 路 


3 期 BER: WHET RAPPRE: BO) 343 


1 AHKERA L. CS.) tungshihensis 盾 扳 量度 (微米 ) 
GE 15 只 海南 岛 标本 材料 










































AW SB ASB | PSB sD AP AM AL PL | Sens 
66—382 30—37 | 35—41 |11—14 | 47—55 | 31—39 | 46—50 | 47—59 | 75—87 | 81—91 
(77) (33) (37) | 03) (50) | (35 | C48) | 65 | (82) | (87) 





毛 位 于 其 后 ; 后 足 除 具 中 鞭毛 和 肥 鞭 毛 各 1D. ERY RAR Rea 1 

长 甘 毛 ( 常 折断 ) 近 基 肌 有 较 密 分 枝 而 远 端 光 裸 。 各 足 长 度 分 别 为 : 1 332—402 (374), 

IL 297—343(324), I 359—406(387); Ip = 988 一 1140(1085)。 
梯 盾 微 羔 螨 Microtrombicula trapezoidiscuta 新 种 (图 4—10) 


x 


2 
-一 ss 


st C 
p 


一 ar 





S 
GNUO 





7 SN S 
AY {fy， 有 NN 
NG i 
/EA 
ne Ww m ~ A 
-e i 


图 4 一 10 ARAM 


Microtrombticala trapezoidiscuta sp, nov. 
4. Jk Cgnathosoma) 5. JAH (scutum) 6. Æ (legs) 7. WPM (dorsum of idiosoma) 
8. IRRI Cventer of idiosoma) 9. 体毛 (body setae) 10. ARE (posterior venter 


setae) 


鉴别 特征 FL 2 又 ; 盾 板 浅 ，PW/1SD 一 1.44, KERE BAUER IRE, 
后 缘 呈 平缓 的 弧 线 微 外 凸 ,或 呈 浅 宽 的 钝 角 。ASB > PSB。 感 器 粗大 , TARWE, 远 端 
2/3 有 12 一 14 个 长 分 枝 ; AM 前 于 AL 线 ,PL > AM > AL, RA INMEE 1 根 ; 足 指数 
5865 














ARPS SRM = EAE (M. wisetica Loomis & Crossley, 1953) ARE Ewe 
近 , 但 后 者 盾 板 较 深 ， PW/SD 不 超过 1.3, 胸 毛 3 对 ,是 Ti ETE 3—4 Ho 
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种 的 描述 ”活体 色白 。 适 度 饱 食 的 驱 体 长 242 一 308(280), 宽 185—219(199) 微米 。 
wh A BE, RENO RR, BERA 1 一 2 个 稀 小 枝 ; 须 足 毛 式 6B， 但 其 中 有 1 一 2 
根 似 光 裸 而 非 亚 端 毛 (图 4)。 盾 板 如 图 5。 量 度 如 表 2, 
%2 MERA Microtrombicula trapezoidiscuta sp. nov. 盾 板 量度 (微米 ) 
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23 20 
17—19 | 22—23 | 19—23 
(18) (23) (21) 






43 | 23/22 
42—46 | 22—28 
(43) | (24) 










25—28 | 32 一 39 | 45—49 
(26) (35) (46) 





幅度 与 平均 44 一 53| 59—67 
《7 只 标本 7|〈497 








眼 大 ,2 十 2。 背 毛 39 一 51(44) 根 ,排列 不 很 规则 : 


2.8.9.2.6.6.6.2.2 一 43; 2.8.6.4.6.4.2.4.4.2 = 42; 
2.6.2.7.2.6.6.5.2.1= 39; 2.8.2.8.3.6.8.14 = 51; 
2.6.3.1.8.3.5.4.7.5.3.2 = 49, 


BE 35—40037), 前 背 毛 23 一 28(25)， 后 背 毛 22—25(23) 微米 ; 腹 毛 37 一 46(41) 根 ;前 
HE 14—21(18), BEE 21 一 23(22) 微米 。NDYV = 79 一 97(85)。 胸 毛 2 对 , 各 有 1—2 
个 分 枝 ; 第 1 对 胸 毛 17 一 25(22), 第 2 对 胸 毛 22 一 25(23) 微 米 。 足 节 7 一 7 一 7, 足 基 节 毛 
1 一 1 一 1。 足 工 基 节 毛 2 一 4 分 枝 ( 以 2 分 枝 为 多 ); BU WE 0 一 2 分 枝 ( 常 光 裸 ); 足 
JIE 基 节 毛 1 一 3 分 核 〈 常 为 3 分 枝 )o 各 足 的 长 度 分 别 为 : 1 185—214 (203), I 173 一 
192€180), IHI 196 一 215(203)。 Ip = 554—621(586), 

正 模 和 6 只 副 模 保 存在 广东 省 卫生 防疫 站 。 采 集 记 录 遗 失 。 
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A NEW SUBGENUS OF THE GENUS LORILLATUM AND 
A NEW SPECIES OF THE GENUS MICROT ROMBICULA 
FROM HAINAN ISLAND 
(ACARINA : TROMBICULIDAE) 


ZHAO SHAN-XIAN 


(Sanitation and Anti-Epidemic Station of Guangdon Province) 


Synloriilatum subg. nov. 


Diagnosis: SIF=7B.8-B-3-2111.17171? [p=988—1227 

Palpal dorsal tibial setae and galeal setae branched; Scutum trapozoidal, with 
only inconspicuous anterolateral shoulders. SB line very close to PL line. Sensillae fla- 
gelliform or filamentous, simple PL>AL>AM, rarely PL>AM>AL. Microtarsala I 
situated proximal to the trasala I. 1 mastitarsala on leg III. Parasitic on rodents. 

Type Subgenus: Trombicula (?Trombicula) tungshihensis Hsu & Chen, 1964 

This new subgenus differs from Lorillatum s. str. in the following characteristics: 
(1) Palpal setation formula: ()/(}/B() O, instead ()/O/NO QO; (2) microtarsala I be- 
hind the tarsala J, not before the tarsala !; (3) Scutum without anterolateral shoulders, 
not with very protuberant anterolateral shoulder. 


Microtrombicula trapezoidiscuta sp. nov. (figs. 4—10) 


Diagnosis: Palpal claw bifurcate. Scutum shallow, PW/SD=1.44. trapezoidal, pun- 
etate, without reticulated verrucose, posterior margin broadly rounded, ASB>PSB, sen- 
sillae flagelliform and nude basally, with 12—14 long branches on the distal 2/8; AM 
anterior to AL, PL>AMSAL; 1 mastitarsala IH. Ip=586. 

Standard measurements (average of 7 specimens): AW 49 PW 62 SB 18 ASB 23 
PSB 21 SD 43 AP 24 AM 28AL 26 PL 35 Sens 46. 

M. trapezoidiscuta is similar to M. trisetica Loomis & Crossley, 1953, from which 
it may be separated by the scutum shallow (PW/SD<1.3 in trisetica), Sternal setae 2 
pairs instead 3 pairs; coxa III unisetose (3—4 in trisetica). 

Holotype and 6 paratypes are deposited in the Sanitation and Anti-Epidemic Sta- 
tion of Guangdong Province, China. 


